WikipediA 

Nynorsk 


Nynorsk, Neo-Norse, or New Norse^ is an offeecial written 
staundart for the Norse leid, alangside Bokmal. 
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Norse Nynorsk 


nynorsk 

Pronunciation 

ipa: [' ny inorsk] 

Native tae 

Norawa 

Native speakers 

Nane 

(written anly) 

Leid faimily 

Indo-European 

- Germanic 

■ North 
Germanic 

■ Wast 

Scandinaviar 

■ Norse 
dialects 

■ Norse 
Nynorsk 

Early forms 

Auld Wast Norse 

■ Auld Norse 

■ Middle Norse 

■ Norse 
dialects 

■ Landsmal 

Staundart forms 

Nynorsk 

(offeecial) 

Hognorsk 

(unoffeecial) 

Writin seestem 

Laitin (Norse 
alphabet) 


Offeecial status 


Offeecial leid in Norawa 

Nordic Cooncil 

Regulatit bi Norse Leid 

Cooncil 

Leid codes 

ISO 639-1 nn (https://www.l 

oc.gov/standards/ 
iso639-2/php/lang 
codes_name.php?is 
o_639_l=nn) 

nno (https://www. 


ISO 639-2 














loc.gov/standard 
s/iso639-2/php/la 
ngcodes_name.php? 
code_ID=327) 

ISO 639-3 nno 

Glottolog None 

Linguasphere 52 -AAA-ba tae -be 

Taen frae "https://sc 0 .wikipedia. 0 rg/w/index.php?title=Nynorsk&oldid=527688" 
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